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  أ.د. علي الشبل | مقاطع منوعة

  أ.د. علي الشبل | هل مطار الملك عبدالعزيز بجدة ميقات

  علي عبدالعزيز الشبل


  
  هل مطار جدة مطار الملك عبد العزيز لجدة ميقات؟ الجواب ليس بالميقات. هذا المطار ليس بالميقات وانما ميقاتك ما مررت عليه بالطائرة محاذيا له من جهته. فان جئت من مصر او شمال افريقيا
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  او من الشام او من اوروبا او من الجمهوريات الروسية. فميقاتكم هو الجحفة. اذا حاذوتموه في الطائرة او حاذيتموه في البحر. ومن جاء من اليمن وشرق افريقيا فميقاته يلملم. ومن جاء من الشرق عموما من نجد من الخليج من الهند من الباكستان
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  من الصين من كوريا من اندونيسيا ميقاته هو ميقات قرن المنازل يحاذيه بطائرة او يحاذيه بالبر
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